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AF = Autofocus FP = Film processor PR = Printer 

B&W-H = BW - head PC = Paper cutter XXXX = unknown data; no service/spares 

CH = Colour head PD = Paper drier AIP = Amateur (A) / Professional (P) 

E = Enlarger PP = Paper processor All measures without indications = cm. 

START STOP UP TO 

A 300 (ATRI) E 24 x 36mm 1972 1979 1984 A PRF 

A 600 (AUTON) E6.5x9 1967 1976 1986 P 

AC 1200 (COFEM) E 10 x 12.5 Autocolor 1982 1985 1995 P 

AC 1200 N E 10x 12.5 Autocolor 1985 1985 1995 P 

AC 1201 E 10x 12.5 Autocolor 1985 1989 1999 P 

AC 650 (COSIX) E 6x6 Autocolor 1980 1984 1989 A 

AC 650 N E 6x6 Autocolor 1984 1987 1992 A 

AC 707 AUTOCOLOR E 6x7 Autocolor 1984 1989 1994 A 

AC 707 BW (SINO) E6x7 B&W 1984 1989 1994 A 

AC 707 VARIOCOLOR E 6x7 B&W / Multigrade 1984 1989 1994 A 

AC 800 (old type without AF) E 6x9 Autocolor 1985 1987 1997 P 

AC 800 / 800 AF (ELITE) E 6x9 Autocolor 1986 2002 2007 P 

AC 900 (COBIMAT) E 6x9 Autocolor 1982 1984 1994 P 

AC 900 N E 6x9 Autocolor 1985 1985 1995 P 

AC 901 E 6x9 Autocolor 1985 1989 1999 P 

ACS 1240 PP 1981 1984 1991 P DUK 

ACS 1241 PP - RA 1985 1989 1996 P DUK 

ACS 148 FP 1985 1987 1994 P DUK 

ACS 1612 PP 1976 1981 1988 P DUK 

ACS 1640 PP 1981 1985 1992 P DUK 

ACS 1641 PP - RA 1985 1989 1989 P DUK 

ACS 1680 PP - RA 1990 1992 1999 P DUK 

ACS 2000 PR 1984 1986 1993 P DUK 

ACS 2080 PP 1981 1985 1992 P DUK 

ACS 350 DL Minilab 1986 1987 1994 P DUK 

ACS 400 CH ? 1979 1986 P DUK 

ACS 401 CH ? 1979 1986 P DUK 

ACS 402 CH ? 1979 1986 P DUK 

ACS 500 DL Minilab Printer 1986 1986 1993 P DUK 

ACS 5000 PR 1988 1992 1999 P DUK 

ACS 5000 N PR 1992 1995 2005 P 

ACS 5000 Q PR 1996 1997 2005 P 

ACS 501 PR 1982 1990 1997 P DUK 

ACS 5012 PR 1989 1992 1999 P DUK 

ACS 5012 N-LSC PR 1992 1999 2005 P 

ACS 5012 Q PR 1996 1997 2005 P 

ACS 502 PR 1982 1989 1996 P DUK 

ACS 505 PR 1980 1982 1989 P DUK 

ACS 512 PR 1984 1986 1995 P DUK 

ACS 512 S PR 1986 1988 1995 P DUK 

ACS 516 PR 1988 1988 1995 P DUK 

ACS 54 C 41 FP 1982 1990 1997 P DUK 

ACS 54 E6 FP 1982 1990 1997 P DUK 

ACS 600 FP 1972 1976 1983 P DUK 

ACS 6000 PR 1988 1992 1999 P DUK 

ACS 6001 N-LSC PR 1993 1994 2004 P 

ACS 620 FP 1977 1985 1992 P DUK 

ACS 7000 PR 1990 1992 1999 P DUK 

ACS 7000 N-LSC PR 1993 1997 2005 P 

ACS 7000 Q PR 1996 1997 2005 P 

ACS 75 PR 1971 1972 1979 P DUK 

ACS 75 MK 2 PR 1972 1978 1986 P DUK 

ACS 78 PR 1971 1973 1980 P DUK 

ACS 78 MK 2 PR 1972 1978 1986 P DUK 

ACS 78 U PR 1979 1982 1989 P DUK 

ACS 8000 PR 1987 1990 1997 P DUK 

ACS 801 PR 1976 1978 1985 P DUK 
27. 
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START STOP UP TO 
ACS 801 S PR 1978 1988 1995 P DUK 
ACS 802 PR 1976 1978 1978 P DUK 
ACS 802 S PR 1978 1987 1994 P DUK 
ACS 803 PR 1971 1978 1985 P DUK 
ACS 803 S PR 1978 1987 1994 P DUK 
ACS 820 PR 1981 1983 1990 P DUK 
ACS CUTTER 31R PC 12in./30.5 semi-automatic 1992 1995 2002 P Y7 
ACS CUTTER 31RP PC 12in./30.5 fully-automatic 1992 1995 2002 P Y7 
ACS CUTTER 51R PC 20in./50.8 semi-automatic 1992 1995 2002 P Y7 
ACS M 4/8 PR 1971 1973 1980 P DUK 
ACS M 5/8 PR 1972 1985 1992 P DUK 
ACS M 6/12 PR 1974 1984 1991 P DUK 
ACS R 16 MK 3 Roll paper easel 1974 1984 1991 P DUK 
AG 66 (AGFA COLORCOPY 66) E6 x6 1982 1984 1989 A PRF 
AUTOR E 6.5 x 9 - Aut. (MAN or AF 105) ? ? XXXX P 
AV1000 (LAVI) Daylight overhead project. 1973 1976 1986 P 
B 30 (METRI) E 24x 36mm B&W 1979 1988 1993 A 
BLAWIS 300 B&W-H 1971 1975 1985 P 
BLAWIS 301 B&W-H 1978 1978 1988 P 
BLAWIS 450 B&W-H / L1000 1975 1979 1989 P 
C 35 (MESIX 35) E 24 x 36mm (6x6-meKıT65) B&W 1978 1987 1992 A 
C 65 (MESIX 65) E6x6 B&W 1978 1979 1984 A PRF 
CALIBRATOR Colour analyzer / Timer 1992 1992 2002 P 
CCU 100 Control unit / CLS 100 1968 1974 1984 P 
CE 1000 (CAMO) E 10 x 12.5 1970 1979 1989 P 
CHROMOGRAPH 12 MM Spectral colour analyzer 1990 1994 2004 P 
CHROMOGRAPH 12 PLUS Spectral colour analyzer 1992 1992 2002 P 
CHROMOGRAPH 122 Spectral colour analyzer 1995 1995 2005 P 
CHROMOGRAPH 3 PLUS Spectral colour analyzer 1991 1992 2002 P 
CLS 1000 CH /L 138 S - L 1300 1981 1993 2003 P 
CLS 1840 CH / L 1840 1982 1996 2005 P 
CLS 1840 N CH / L 1840 1996 1997 2005 P 
CLS 200 CH / A600, DA900 ......... 1970 1970 1980 P 
CLS 2000 CH / L 184, 1800, 2000 1977 1990 2000 P 
CLS 2000 MOT CH / L 2000, HL 2500 1980 1984 1994 P 
CLS 201 CH / A600, DA900 ......... 1970 1975 1985 P 
CLS 30 CH / A300 1977 1977 1982 A 
CLS 300 CH / L 138, 184 1969 1975 1985 P 
CLS 301 CH / L 138, 184 1975 1981 1991 P 
CLS 302 CH / M302 1978 1981 1986 A 
CLS 305 CH / M305 1978 1981 1986 A 
CLS 35 CH / M301 1975 1979 1984 A 
CLS 401 CH / L1000 1971 1979 1989 P 
CLS 450 CH / L 1000, 900, 1200..... 1974 1979 1989 P 
CLS 500 CH / L 900, L1200 1979 1984 1994 P 
CLS 501 CH / L 900, L1200 1985 2006 2011 P 
CLS 605 CH / M605 1977 1981 1986 A 
CLS 66 CH / M601 1975 1978 1983 A 
CLS 670 CH / M670 1984 1987 1992 A 
CLS 670 N CH / M670 N 1988 2006 2011 A 
CLS 70 CH / M700 1975 1978 1983 A 
CLS 705 CH / M705 1979 1979 1984 A 
CLS 80 CH / M800 1975 1978 1983 A 
CLS 805 CH / M805 1979 2006 2011 P 
CM 300 Colour analyzer / Timer 1983 1987 1992 A 
CM 50 Colour analyzer 1980 1984 1989 A 
CNA 100 Colour analyzer 1975 1984 1994 P 
CNA 200 Colour analyzer 1979 1985 1990 A 
CNA 450 (EXPO 450) Colour analyzer / Timer 1975 1978 1988 P 
CODRUM 205/304 Paper dev. drum 20x25/30x40 1978 1985 1990 A 
COFRAM 205 Masking frame 20x25 1977 2000 2005 A 
COFRAM 243 Masking frame 24x30 1977 2002 2007 A 
COFRAM 304 Masking frame 30x40 1977 2002 2007 A 
COLOR LED 50 Darkroom safelight neg/pos 1982 1984? 1989 A 
COLOR LED UNIVERSAL Darkroom safelight neg/pos 1982 1984? 1989 A 
COLORCOPY 350 Film / slide duplicator >4 x 5in. 1986 1996 2005 P 
COLORNEG 2 Colour analyzer 1975 1977 1982 A 
COLORNEG III + III HS Colour analyzer 1977 1979 1984 A 
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START STOP UP TO 
COLTIM Timer 1975 1985 1990 A 
COMASK 810 Enl. easel / contact frame 1982 1985 1990 A 
COMASK CM/INCH Enl. easel / contact frame 1979 1982 1987 A 
COMOT Motor base f. CODRUM 1978 1985 1990 A 
COMPULUX Density analyzer / Timer 1987 1994 1999 A 
CONSYSTEM 138 B&W-H condensor / L138 S 1986 1991 2001 P 
COTERM Chemistry temp. control unit 1978 1985 1990 A 
CUTTER 300 (E+M) PC (mot+man) up to 12in. 1978 ? XXXX P 
CUTTER 304 PC (manual) 1982 1994 1999 A 
D 243 (RAMADU) Masking frame 24x30 1959 1981 1991 P ? 
D 404 E 1958 1958 XXXX ? 
D 606 - see DURST 606 E6x6 1958 1966 1976 P 
D 609 (SEINO) - see DURST 609 E7x9 1950 1975 1985 P 
D 659 E7 x9- AUT. 1946 1967 1977 P 
DA 900 (DANO) E7x9 1967 1975 1985 P 
DCS 2025 N Minilab 1982 1984 1994 P 
DES 100 AT Density analyzer / Timer 1985 1986 1991 A 
DES 100 CA Colour analyzer / Timer 1985 1992 1997 A 
DES 100 PU Power Unit for DES TPA 1985 1987 1992 A 
DES 100 TPA Testprint analyzer 1985 1991 1996 A 
DES 101 AT Density analyzer / Timer 1989 1992 1997 A 
DIACOPY 810 Slide duplicator / Polaroid 1981 1981 1986 A 
DIGITAL COPY 450 Film / slide duplicator 1997 2000 2005 P V 
DIGITIM 2000 Timer 1977 1981 1991 P 
DIGITIM S 1000 Timer 1982 1989 1994 A 
DIGITIM S 2000 Timer 1988 1990 2000 A/P 
DIGITIM S 3000 Density analyzer / Timer 1982 1988 1998 A/P 
DIN E 4 x 6.5 - MAN or AF ? ? XXXX A/P 
DIPROTIM Process timer 1985 1988 1993 A 
DML 820 (MILA) Minilab 1986 1988 1998 P 
DML 830 Minilab 1989 1992 2002 P 
DUCA Camera 24 x 36mm ? ? XXXX A 
DUCO E4x4 ? ? XXXX A 
DUOMAT / DUOMAT-COLOR E 6.5 x 9 - Aut. 1965 1979 1989 P 
DURST 606 E6x6 1958 1966 1976 P 
DURST 609 (SEINO) E 6.5 x 9 / Dia Projector 6 x 6 1950 1975 1985 P 
DURST 6-6 Camera 6 x 6 ? ? XXXX A/P 
ECP 2025 PP / Ektaflex paper 1983 1984 1989 A 
ELITE 2000 / TIM / MOT (AF 2000) | Autofocus control system 1987 1996 2005 P 
EST 1000 Volt. Stabilizer / CLS 1000/1840 1980 1984 1994 P 
EST 1000 N Volt. Stabilizer / CLS 1000/1840 1984 1996 2005 P 
EST 2000 Volt. Stabilizer / CLS 2000 1977 1984 1994 P 
EST 2000 N Volt. Stabilizer / CLS 2000 1983 1990 2000 P 
EST 300 Volt. Stabilizer / CLS 300 1972 1977 1987 P 
EST 300/A Volt. Stabilizer / CLS 300 1979 1980 1990 P 
EST 301 Volt. Stabilizer / CLS 301 1975 1980 1990 P 
EST 305 Volt. Stabilizer / 12V lamps 1977 1981 1986 A 
EST 305 N Volt. Stabilizer / 12V lamps 1980 1995 2000 A 
EST 305 N (CE-VERSION) Volt. Stabilizer / 12V lamps 1996 2006 2011 A 
EST 450 Volt. Stabilizer / CLS 450 1975 1979 1989 P 
EST 500 Volt. Stabilizer / 24V lamps 1980 1987 1997 P 
EST 500 A Volt. Stabilizer / 24V lamps 1987 1995 2005 P 
EST 500 A (CE-VERSION) Volt. Stabilizer / 24V lamps 1996 2006 2011 P 
F 30 (FETRI) E 24 x 36mm 1971 1978 1983 A 
F 60 (FESIX) E6x6 1972 1977 1982 A 
FILM CENTRE FP 1988 1991 1998 P DUK 
FILMETTA FP 1999 2002 2007 A/P 
FP 12 FP - C41 1978 1986 1996 P 
FP 121 FP 1995 1999 2005 P V 
FP 20 FP 1986 1991 2001 P 
FP 30 FP 1992 1994 2004 P 
FP 36 FP - E6 / Slides 1979 1986 1996 P 
FP 8 FP 1980 1988 1998 P 
FRC 200 PD 20 x 25 1975 1989 1994 A ? 
FRC 400 PD 30 x 40 1975 1990 1995 A ? 
HG 300 E 24 x 36mm - AF ? ? XXXX A 
HL 2200 E 25 x 25 Horizontal 1985 1989 1999 P 
HL 2500 (HOLAB) E 25 x 25 Horizontal 1981 1985 1995 P 
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HL 2500 AF (AUTOHOLAB) E 25 x 25 Horizontal - AF 1982 1985 1995 P 

HL 2501 E 25 x 25 Horizontal - AF 1985 1992 2002 P 

HL 2506 E 25 x 25 Horiz. AF + Lensturret 1992 1997 2005 P 

J 35 (JUNO) E 24 x 36mm 1968 1976 1981 A PRF 
J 66 (JUNSE) E6x6 1969 1972 1977 A PRF 
LAB DATA MANAGEMENT Datahandling software 1988 1990 2000 P 

LAB DATA MANAGEMENT II Datahandling software 1991 1993 2003 P 

LAB SERVER Datahandling software 1992 1996 2005 P 
LABOFRAME 34 Masking frame 30 x 40 1991 2001 2006 A 
LABOLUX Darkroom safelight 1991 2006 2008* A 

LABOM Modular lab furniture 1987 1990 2000 P: 

LABOM TABLE Enlarger table module 1987 1996 2005 P 
LABOMETER Colour analyzer / Timer 1995 2002 2007 A 
LABOMOT AF + MAN Motorized baseboard adjust. 1991 1995 2005 P 
LABORATOR 1000 (TAUNO) E 10 x 12.5 1967 1976 1986 P 
LABORATOR 1200 (FEMO) E 10 x 12.5 1976 2006 2011 P 
LABORATOR 1200 AUTOCOLOR E 10 x 12.5 1985 1988 1998 R 
LABORATOR 1200 ELITE E 10x 12.5 1987 1994 2004 P 
LABORATOR 1200 ELITE MOT (AF) | E 10 x 12.5 1988 1996 2005 P 
LABORATOR 1300 (TRINO) E 13x18 1982 1985 1995 P 
LABORATOR 138 S (LATIS) E 13x18 1948 1994 2004 P 
LABORATOR 139 E 13 x 18 - Graphic 1959 1978 1988 P 
LABORATOR 1800 (STAFO) E 20 x 25/24 x 24 (8 x 10/9 x 9in.) 1973 1982 1992 P 
LABORATOR 184 (LAFO) E 20 x 25 (8 x 10in.) - Graphic 1960 1980 1990 P 
LABORATOR 1840 (LARA) E 20 x25 1980 1996 2005 P 
LABORATOR 1840 N (CE - version) | E 20 x 25 1996 1998 2005 P 
LABORATOR 2000 (STARA) E 20 x 25 1981 1985 1995 P 
LABORATOR 2000 AF (AUTOSTARA) |E 20x25 1982 1985 1995 P 
LABORATOR 2400 E 30 x 30 1974 1980 1990 P 
LABORATOR 3000 (LORNO) E 30 x 40 1970 1976 1986 P 
LABORATOR 3C E 13 x 18 (5 x 7in.) ? ? XXXX P 
LABORATOR 3S E 13 x 18 (5 x 7in.) ? ? XXXX P 
LABORATOR 54 (OTO) E 10 x 12.5 (4 x Sin.) - AF 150 1959 1976 1986 P 
LABORATOR 900 (BIMAT) E6x9 1975 1985 1995 P 
LABORATOR F 184(LAFO) E 20 x 25 (8 x 10in.) - Photogr. 1960 1980 1990 P 
LABORATOR G 139 (RELAB) E 13 x 18 - Chromatic 1959 1978 1988 P 
LABORATOR G 184(LAGRA) E 20 x 25 (8 x 10in.) - Chromatic 1960 1980 1990 P 
LABORATOR S45 ? ? ? XXXX P 
LABORATOR SM 183 (SPECMICRO) |E 13 x 18 (5 x 7in.) 1969 1980 1990 P 
LABOTIM Timer 1994 2006 2008* A 
LABOTIM FS Timer with footswitch 1994 2000 2005 A V 
LAMOT Motorized head adj. / L138,L184 1976 1979 1989 P 
LUXONEG = EXMET 35 Density analyzer 1975 1978 1983 A 
LUXONEG III HS Density analyzer 1978 1984 1989 A 

M 300 (NEDO) E 24 x 36mm 1966 1969 1974 A 

M 301 (NEVO) E 24 x 36mm 1970 1978 1983 A 

M 302 (DUVO) E 24 x 36mm 1978 1980 1985 A 

M 305 (NERIO) E 24 x 36mm 1977 1988 1993 A 

M 35 (MICROMAT) E3x4-AF 1947 1966 1976 F 

M 370 B&W (LIDO) E6x7 B&W 1983 2006 2011 A 

M 370 COLOR E6x7 Colour 1983 1994 1999 A 

M 370 EASYCOLOR E6x7 Colour 1994 1999 2004 A V 
M 370 GRADUATE E 6x7 B&W / Multigrade 1997 2000 2005 A V 
M 600 (SIXO) E6x6 1966 1972 1977 A PRF 
M 601 (SIVO) E6x6 1972 1977 1982 A 

M 605 (SIRIO) E6x6 1976 1983 1988 A PRF 
M 605 CLASSIC E 6 x7 Colour (Black lim. edit.) 1998 2000 2005 A V 
M 670 B&W (VEGA) E6x7 B&W 1983 2006 2011 A 

M 670 COLOR E6x7 Colour 1983 2006 2011 A 

M 670 VC (Variocontrast) E6x7 B&W / Multigrade 1996 2006 2011 A 

M 70 MODULAR B&W (ex: M707 BaW) |E 6x7 B&W 1990 1997 2002 A V 
M 70 MODULAR COLOR E6x7 Colour 1988 2003 2008 A 

M 70 MODULAR MICRO E 6x7 Autocolor 1988 1994 1999 A 

M 70 MODULAR VARIO E 6x7 B&W / Multigrade 1988 2003 2008 A 

M 700 (SETODO O. SETOKO) E6.5x9 1971 1979 1984 A PRF 
M 705 (LURIODO) E6.5x9 1975 1982 1987 A PRF 
M 707 B&W E6x7 B&W 1987 1990 1995 A 

M 707 COLOR (SEVEN) E6x7 Colour 1983 1989 1994 A 
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START STOP UP TO 
M 800 (SETOSI) E6.5x9 1971 1979 1989 A/P 
M 805 (LURIOSI) E6x9 1978 2006 2011 P 
M 805 ELITE (AF) E6x9 1987 1995 2005 P 
MAGICA 300 Daylight enlarger 1978 1982 1992 P 
MAGICA 350 Daylight enlarger 1980 1984 1994 P 
MAGICO E 24 x 36mm 1992 1998 2003 A 
MAGICO JUNIOR E 24 x 36mm 1996 1997 2002 A 
MICRO T Colour analyzer 1989 1991 2001 P 
MICROMAT-COLOR E 24 x 36mm - AF / Microfilm Rep. ? ? XXXX P 
MINIPRINTER PR ? 1995 2002 P DUK 
MIVALO Micro precision punch 1965 1997 2005 P 
MULTIGRAPH L 1200 B&W-H Multigrade / L1200 1994 2005 2010 P 
MULTIGRAPH M 805 B&W-H Multigrade / M805 1994 2005 2010 P 
MULTIVARIO E 6x7 B&W / Multigrade 1992 1993 1998 A 
MULTIVARIO (2. VERSION) E 6x7 B&W / Multigrade 1994 1994 1999 A 
NEGAROLL 205 Special film carrier >24cmx60m rolls 1982 1994 2004 P 
OPTIGON 138 E 13x18 1987 1995 2005 P 
OPTIMO AC E 10 x 12.5 1988 1990 2000 P 
OPTIMO CL E 10 x 12.5 1988 1996 2005 P 
OPTOCOM E 10 x 12.5 1987 1993 2003 P 
OPTODENS N Reflexion densitometer 1990 2001 2006 P 
OPTOPIA CL E 13x 18 1989 1994 2004 P 
OPTOROLL 205 Special aerial film carrier 25x25 1995 2000 2005 P 
OPTOSCAN Film scanning analyzer 1988 1989 1999 P 
OPTROMAT CL E 20 x 25 1990 1996 2005 P 
PAPERMOT 34 Roll paper easel 1987 1996 2005 P 
PAPERMOT 57 Roll paper easel 1987 1992 2002 P 
PAPERSPEND 34 Sheet paper dispenser 1989 1993 2003 P 
PCM 1000 Colour analyzer 1982 1984 1994 P 
PCM 1000 N Colour analyzer 1984 1985 1995 P 
PCM 1001 Colour analyzer 1985 1990 2000 P 
PENCO Darkroom safelight 1972 1976 1986 P 
PICTOCHROM + E 10x 12.5 1992 1999 2005 P 
PICTOCHROM + AF E 10x 12.5 -AF 1992 2000 2005 P 
PICTOCHROM CL (1. vers. w/o AF) |E 10x 12.5 1990 1992 2002 P 
PICTOGRAPH (1. vers. w/o AF) E 10x 12.5 B&W / Multigrade 1991 1993 2003 P 
PICTOGRAPH AF E 10x 12.5 B&W / Multig. AF 1992 1995 2005 P 
PICTOR 5 N - P/NP PP 50cm 1994 1996 2005 P 
PICTOR 5 P/NP PP 50cm 1992 1993 2003 P 
PRINT CENTRE PR 1988 1990 1997 P DUK 
PRINTO PP 30cm 1988 2006 2008* A 
PRINTO COMPACT RA4 PP 30 cm (black) 1994 1995 2000 A 
PRINTO EXQUISIT PP 30 cm (blue) 1991 1992 1997 A 
PRINTO NOVOCHEM Replenish. module / Printo Pro 1988 1995 2005 A/P 
PRINTO NOVOCHEM 2 Replenish. module / Printo Pro 1998 2001 2006 A/P 
PRINTO ROLL Paper take-up mod. / Printo Pro 1989 1990 2000 P 
PRINTO XL PP 50cm 1996 2000 2005 P V 
PRINTO XL DRY PD - Module 50 cm 1997 2000 2005 P V 
PRINTO XL NOVOCHEM Replenish. module / Printo XL 1998 2000 2005 P V 
PRO E 10 x 12.5 1977 1979 1989 P 
PROTIM Timer 1994 2005 2010 P 
R 305 E 24 x 36mm 1946 1962 1972 A/P 
RC 3400 PD 30cm 1974 1978 1988 P 
RC 5600 PD 50cm 1976 1985 1995 P 
RCD 2200 PD 20cm 1985 1995 2000 A 
RCD 2500 PD 25cm 1982 1985 1990 A 
RCD 3200 PD 30cm 1985 2004 2008* A/P 
RCD 3400 PD 30cm 1979 1985 1995 P 
RCD 4200 PD 40cm 1986 1989 1999 P 
RCD 4500 PD 40cm 1979 1989 1999 P 
RCD 5200 PD 50cm 1986 1990 2000 P 
RCP 12 PP CIBA 30 x 40 1978 1987 1997 P 
RCP 20 PP 20 x 25 1976 1988 1993 A 
RCP 40 PP 40x 50 1976 1980 1990 P 
RCP 40 VS PP 40 x 50 var. speed 1978 1984 1994 P 
RCP 40 VSN PP 40 x 70 var. speed 1985 1989 1999 P 
RCP 50 PP 50x 70 1982 1989 1999 P 
REPORTER (R 305)? E 24 x 36mm ? ? XXXX A 
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REPRO 670 Camera mount f. M670 1997 2000 2005 A V 
REPRO 805 Daylight lighting syst. (copy work) 1998 2000 2005 A/P V 
REPRO LAMPS Reproduction lamps 1998 1999 2004 A 
REPRO-LABORATOR 1800 (stacrano) | E 20 x 25/24 x 24 (8 x 10/9 x Qin.) 1973 1982 1992 P 
REPRO-LABORATOR 2400 (screeno) | E 30 x 30 1974 1980 1990 P 
REPROSTAND Reproduction stand for cameras 1996 1996 2001 A 
REPROSTAND N Reproduction stand for cameras 1996 1999 2004 A V 
RHO 90 Colour inkjet plotter 1994 1995 2002 P 7Y 
RL 2400 E- Graphic arts (repro) 1974 1980 1990 P 
RL 3000 E- Graphic arts (repro) 1973 1976 1986 P 
RS 35 - NEWPORTER E 24 x 36mm 1963 1966 1971 A 
RT 20 PP ? 1992 1999 P DUK 
RT 30 PP ? 1992 1999 P DUK 
RT 42 PP ? 1991 1998 P DUK 
RT 44 PP ? 1992 1999 P DUK 
RT 62 PP ? 1992 1999 P DUK 
S 609 (BENO) E6.5x9 1971 1973 1978 A 
SAFIL Darkroom safelight 1974 1986 1991 A 
SANAT Darkroom safelight 1974 1985 1995 P 
TIM 1000 (TIMO) Timer 1975 1978 1988 P 
TIM 60 Timer 1975 1995 2000 A 
TIMEC 60 Timer 1976 1984 1989 A ? 
TOMET R/T Densitometer 1985 1986 1996 P 
TRA 201 Trafo / 24V Lamps CLS 201 1970 1975 1985 P 
TRA 301 Trafo / CLS 301 1974 1979 1989 P 
TRA 305 Trafo / 12V Lamps 1977 1980 1985 A 
TRA 305 N / 305 N (CE-VERSION) | Trafo / 12V Lamps 1980 2006 2008* A 
TRA 450 Trafo / CLS 450 1974 1979 1989 P 
TRA 500 / 500 N Trafo / 24V Lamps 1980 1995 2005 P 
TRA 500 N (CE-VERSION) Trafo / 24V Lamps 1996 2005 2008* P 
TRA 805 Trafo / 24V Lamps/220V Fan 1978 1981 1991 A/P 
TRICOLOR Darkroom safelight 1978 1990 1995 A 
U70 E 6.5 x 9 - AF 1947 1967 1977 P 
U70C E 6.5 x 9 - AF 1964 1965 1975 P 
UNILED Pocket-sized darkroom safelight 1982 1984? 1989 A 
UNIREP Film copying cassette 1969 1981 1991 P 
UNOMAT / UNOMAT-COLOR E 6.5 x9 - AF ? ? XXXX P 
URNOV Sheet film copy. cass. / M800 1971 1981 1991 P 
UT 100 / UTP 100 PD + Film drier 1975 1981 1986 A 
UT 100 N PD + Film drier 26x20x170 cm 1981 2005 2008* A 
UTP 100 N PD + Film drier 56x35x75 cm 1981 2004 2008* A 
VARIOLUX Density analyzer 1998 2006 2008* A 
VARIPOINT 1200 B&W-H point light / L1200 1985 2001 2006 P 
VISOCOPY Positive/positive copier 1986 1987 1997 P 
VISOLAB Minilab 6 x 9 1993 1996 2005 P 
VISOLAB 45 PRO Minilab 10 x 12.5 (4 x Sin.) 1996 1997 2005 P 
VISOLAB 45 VDS Minilab 10 x 12.5 (4 x Sin.) 1997 1999 2005 P 
VISOLAB PICTOR 3 PP 30 cm for Visolab 1993 1993 2003 P 
VISOLAB PICTOR 3 HS PP 30 cm for Visolab 1998 2001 2006 P 
VISOLAB PICTOR 3 N PP_30 cm for Visolab 1993 1997 2005 P 
VISOLAB PMD 810 Minilab 10 x 12.5 (4 x 5in.) 1999 2001 2006 P 
VISOPRINT 45 Enlarg. crop. printer (4 x 5in.) 1997 1997 2005 P 
VISOPRINT 45 VDS Enlarg. crop. printer (4 x 5in.) 1998 2000 2005 P V 
VISOSORT Prints order sorter (6 x 8in.) 1994 1998 2005 P 
VISOSORT N Prints order sorter f. HS (8 x 8in.) 1998 2001 2006 P 
VLS 500 B&W-H Multigrade / L900-1200 1980 1985 1995 P 
VLS 501 B&W-H Multigrade / L900-1200 1985 1994 2004 P 
WDM 40/50 Wash. & drying module / RCP 1986 1989 1999 P 
WS 2025 Washing module / DCS 2025 1985 1985 1995 P 


All the information above is given WITHOUT ANY GUARANTEE! 
IMPORTANT 


The data in the columns "Product start/Product stop" refers to the launchdate of the first resp. the last series 
produced by Durst. 
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The "Service up to" data may vary for new units with integrated computers, because of the fast progress in this 
technology. Service period reductions are not only possible in such cases, but also for older units and Amateur 
Products! 

* spare parts for amateur units are only available up to the end of 2008! 


Please note 
The indicated date on page 3 of some spare part lists (see below XXXX) could be incorrect and therefore has to 
be considered as NO LONGER VALID!! 


Durst guarantees parts availability for 
these/this unit/s at least to the year XXXX. 


Durst customer service department Brixen, July 2004 / March 2008 
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